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中 国 ・ 暗 光電 了 


6L6-G(G50C) 


は じ め に 


中 国 最大 の 真空 管 メ ー カ ー : 路 光 電子 (Shuguang) 
で は 様々 な タイ プ の 6L6 系 出力 管 を 製造 し て いま 
導 

一 番 良 く 知 られ て いる も の と し て は , 通常 ST 管 型 
の 中 国 製 6L6GC と し て お 馴染 み の ST-14 型 バ ル 
ブ の 6 L 6 GC-」 (原型 名 : 6P3P) が あり ます . 

その 他 に も GT 管 で は 6L6GC-R や GC-M, GC- 


P, 6L6 WGB, 5881, KT 66 等 が あり ます . 

また , 大 型 の ST 管 と し て は ST-16 型 バ ルプ ブ の 
FU-807 (807 の 中 国 版 ) が 以前 か ら 製 造 き まれ て いま す . 

さて 。 90 年 代 初頭 に な る と 。 ライ バル ・ メ ー カ ー で 
あっ た 柳 州 (Liuzhou) の 製造 に よる 350 B が Golden- 
Dragon プラ ンド か ら 発 表 さ れ ま し た . 

この GD-350 B は オリ ジ ナ ル : WE-350 B の 復刻 
版 で は な く , 6 L 6 の 高 耐圧 / 送 信管 バー ジョ ン で ある 
807 を シン グル エン ド 化 (= プレ ー ト の 引き 出し 線 を 管 頂 
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た) 


箱 型 の 電極 上 部 シー ルド (景色 ) 


電極 支持 用 マイ カ 


行灯 型 の プレ ー ト 
(灰色 の アル ミク ラッ ド 鉄 板 製 ) 


プレ ー ト の 外側 に 位置 する 支柱 
(カソード 接続 用 の リー ド の 役割 を 兼用 ) 


プレ ー ト 支持 用 の セラ ミッ ク 製 得 子 


ビー ム 形 成 板 接続 用 リボ ン 


カソード 接続 用 リボ ン 


柳 皿 状 の ゲッ ター 人 台 ( 計 2 個 ) 


@ 員 光 電子 製 6L6G (350O の 村 暫 9 特 徴 


子 の 6 L6-G(350 C) の 電極 構造 は 管 頂部 の 箱 型 シー 
ルド を 除け ば , 戦後 問 も な い 頃 の 国産 6 L 6 で (マッ ダ 
等 ) に よく 似 て いる の で , 少し 懐か し い 気 が し ます . 

な お , 中 国 製 350 B も 曜 光 電子 の 6L 6 (350C) 
も G2 は 耐 損失 を 稼ぐ た め に 黒く 炭化 処理 され て い 
ます . これ は 他 の 中 国 製 6 L 6 に 共通 し た 隠れ た 特徴 
の ひと つ で も あり ます . 


電気 的 特徴 


曜 光電 子 の 6 L 6 で (350 C) も 他 の 中 国 製 真空 管 と 同 
様 に 規格 が 公表 され て いな いた め 電 気 的 な 特徴 は 今 の 
と ころ よく わか り ま せん が , 中 国 製 350 B と 基本 構造 
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プレ ー ト 接続 用 ジャ ン パ ー 線 


プレ ー ト 支持 用 の セラ ミッ ク 製 得 子 


プレ ー ト の 外側 に 位置 する 支柱 
(プレ ー ト 接続 用 の リー ド の 役割 を 兼用 ) 


点 次 接 で 接合 され た プレ ー ト 材 


ビー ム 形 成 板 (ニッ ケル 色 ) 
炭化 処理 され た 第 二 グ リッ ド 


細目 の カソード スリ ー プ に 納め られ た 
へ アピ ン 状 の ヒー ター 


| < そ ーー ーー 黒色 の オク タル ベー ス 


は ほとん ど 変 わら な いた め 。 外見 で 判断 する 限り , 中 
国 製 350 B や 米国 系 6 L 6-G で と 同じ 条件 で 使え を る の 
で は な いか と 思わ れ ま す . 

ヒー タ は オリ ジ ナ ル : WE-350 B が 6.3 V/1.6 A 
な の に 対し て 中 国 製 350 B も 路 光 電子 の 6 L 6- で (350 
C) も 807 や 6L6 と 同じ く 6.3 V/0.9 A で す . 

これ は 両者 と も 807 を シン グル エン ド 化 し た 改造 
品種 で ある た めで す . 

いずれ に し て も オリ ジ ナ ル : WE-350 B と は 構造 
的 に 大 きく 異な る こと か ら ,。 音質 的 な キャ ラク ター も 
異な る と 思い ます の で , むしろ 6L6G の 代替 品 と し 
て 使用 する 方 が よろ し い の で は な いか と 思い ます . 


ラジ オォ 技術 


まとめ 


以上 の こと か ら , 暑 光 電子 の 6 L 6(350 C) は 807 
を 原型 と する 中 国 製 350 B の 親戚 の よう な 球 で は あ 
り ま す が , 807 の 名 残 で ある 電極 下部 に セッ ト さ れ た 
シー ルド 板 が な い 分 。 中 国 製 350 B よ り も オリ ジ ナ ル 
の 米国 系 6 L 6 で に より 近い イメ ー ジ を 持っ て いま 
す . 

た だ し , プレ ー ト の 外側 に は ヴィ ン テ ー ジ 期 の 807 
に よく 見 られ る 2 本 の 支柱 が 伸び て いま す が , この よ 
うな 構造 は 戦後 問 も な い 頃 の マツ ダ 等 の 国産 6L6 全 
に 見 られ た こと か ら , 懐か し くも あり , 私 に と っ て は 
そん な に 違和感 は あり ませ ん . 

も と も と 中 国 製 350 B は オリ ジ ナ ル : WE-350 B 
と は か な り 違 っ た 構造 の 球 で す が , 私 が 想像 する に 
350 B の 命名 の 由来 は プレ ー ト を セラ ミッ ク 製 の 坦 
子 で 支持 する な ど , 従来 の 中 国 製 6 L 6 GC(ST 14 型 : 
嘱 光 電子 の 正式 型番 は 6L6GC-J/6P3P) を グレ ー ド ア 
ッ プ し た 球 と いう こと で ,。 6 L 6 系 の スペ シャ ル 管 で 
ある 銘 球 350 B の 名 前 に あや か っ た も の と 思わ れ ま 
す . 

し か し な が ら 350 B を 名 乗っ て も 中 国 製 350 B は 
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@ オ ー ソ ドッ クス な 作り で 信頼 で きそう だ 


807 の 亜流 の イメ ー ジ を 払拭 で き な く て , わり と 地味 
な 印象 の 球 で す . 

これ は 中 国 製 350 B が 開発 され た 90 年 代 初め 頃 ま 
で は 既存 の 品種 を 改造 し て 新 製品 を 開発 する 手法 が 多 
か っ た と いう 事情 に も より ます . 

また ,。 従来 か ら 生 産 さ れ て いる 中 国 製 6L6GC (6 
L6GC-J) に し て も 。 こ の 球 は ST-14 型 の 小型 バル プ 
で ベー ス も 短い た め , 小柄 すぎ て ちょ っ と 物足りな さき 
を 感じ ます . 

けれ ども , ST-16 型 の 路 光 電子 の 6 L 6 で (350) 
は , 電極 上 部 の 箱 型 の シー ルド や ステ ム か ら 立 ち 上 が 
っ た 2 本 の 支柱 な ど , まだ 原型 の 807 の 名 残り が あり 
ます が , 現行 製品 の 6 L 6 で は 最も オリ ジ ナ ル 6L6- 
G に 近い イメ ー ジ の 球 な の で , レト ロ 調 ? の 新しい 
ユニ ー ク な 製品 で は な いか と 思い ます . 

最近 は オリ ジ ナ ル の 6L6 で が ます ます 入手 困難 
と な っ て きま し た の で , 気軽 に 使え る 代替 品 の ひと つ 
と し て , 興味 を 惹か れ た 次 第 で す . 

今 の と ころ 虫 光電 子 の 6 L 6 で (350 C) は , 秋葉 原 の 
真空 管 商社 より CCI プラ ンド で 販売 され て いる も の 
が 一 般 的 に 入手 し や すい と 思い ます . 


99 


